١‏ - بينما كان محمود يتصفح جريدته اليومية شد انتبا 
العنوان الرئيسى وهذا نصه را 
الصناعى المصرى «نايل سات» كأول قمر عربى مخصص بالكامل 
أوسط والوطن العربى 


J‏ تترقب aS‏ إطلاق القمر 


ف 


للقمر الصناعى 5 
لينفصل الصّاروخ تاركا القمر الصناعى فى الفراغ الخارجى على بعد 


ile‏ كيلو متر من سطح الأرض ليقوم بدوره بالدوران حول الكسرة 
الأرضية ليبث إرساله التليفزيونية فى الأرض » مرة أخرى؟. 


3 
أقمار الد 


من الهواء ولا أثر فيه للحياة كما . لاحظ عند خروجه من سفينته الفضائية , انعدام 


تأثير الجاذبية الأرضية » عليه فهو يسيح Yas‏ حلته الفضائية المرودة. 


بأجهزة التفس الصناعى » ليبقى حيا وسط ها 


ه - سأل محمود مدرسه عن عدم تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام 
الموجودة فى الفراغ الخارجى للكرة الآرضية ؟ فأجابه : يظن البعض أن الهواء 
الجوى لا وزن له» وهو فهم خاطىء © كبير يبلغ كيلو جرام 
واحد على كل سنتيمتر هربع : ويُعرّف هذا الوزن بالضغط الجوى » ويعمل 
مع الجاذبية الأرضية على جذب الأجسام إلى سطح الأرض » بينما PSN‏ 
الأجسام فى الفراغ الخارجى بالجاذبية الأرضية » لكونه خاليا من اهواء تماما 


علمت أن الضغط الداخلى للإنسان يعادل 
- سأل محمود مدرسه 


ا أجهزة 
فكيف نستطيع قياس ذلك الضغط » وماهى أجهز: 

wee ادر‎ 

القياس ال 


درس : يقاس الضغط الجوى بجهاز الباروهتر 
مة ؟ أجاب المدرس : يقاس 


هو نوعان: الأ 3 7 
انو الأول هو البارومتر معدي والثاين هو البارومتر الزجاجى 
والوعاية | و البارو u‏ 


۷ - أحضر المدرس جهاز البارومتر tall‏ » وقال انظر ياحمود 


إلى هذه العلبة المعدنية الدائرية الشكل » التى يتكون سطحها 
العلوى من غطاء رقيق من المعدن المتموج مثبت به قطعة مسننة 


تعمل على ترس دائرى به مؤشر من الألمومنيوم » ويتحرك على 
تدريج دائرى » ليعطى قراءة الضغط الجوى لحظة القياس . 


۸ - قال المدرس فعددما يرتفع تضغط جزيئات الهواء على 
الغشاء امعد الرقيق فينخفض لأسفل » فيتحرك المؤشر معطيسا 
قيمة الارتفاع فى الضغط . بينما عندما ينخفض الضغط Sy‏ 
تتباعد جزيئات المواء » فيرتفع الغشاء المعديئ الره ق فيعطى 
المؤشر قيمة الانخفاض فى الضغط الجوى . 


9 - أخرج المدرس من مكتبة بارومترا زجاجيا وقال لعلك لاحظت 
ياحمود أن البارومتر الزجاجى يشبه الترموهتر » حيث يتكون من ساق 
إسطوانية مفرغة من الداخل ومدرجة » وتتصل بانتفاخ صغير يمى 
بصلة الترمومتر » Shad‏ بالكحول الملون أو الزئبق . 


ارتفاع درجة الحرارة يزداد 


الزئيق فى بصلة الجهاز ليرتفع السائل 


الضغط الجوى فترتفع درجة 
فى عمود البارومتر ليسجل أقصى 
درجة الحرارة يقل الضغط الجوى فينكمش ١‏ 


ae 


اع له dua,‏ حالة انلخفساض 
بق ليسجل yal‏ انخفساض 
فى تقسيم التدريج المدون عليه 


alse‏ الياروهتر عن الترهومتر 


١‏ - قال المدرس : ولعلك قرأت يامحمود أن وزن القمر الصناعى 
العربى هو 45551 كيلو جراما وحمل على الصاروخ «آريان أربعة» 
المصنّع خصيصا لنقله إلى الغلاف الخارجى للكرة الأرضية » ليتخلص 
من قوة الجذب الأرضية «الضغط الجوى» › فينفصل القمر الصناعى 
لحظة الوصول إلى الفراغ الخارجى يبدا رحلة الدوران حول الكرة 
الأرضية » لفترة زمنية تقدر بخمسة عشر عاما 


۲ - واصل المدرس حديثه : يقوم الفنيون يار 


ل شفرات السبرامج 
ات المكودة إلى القمسر 
فيعكس الإشارات 
المرسلة إليه بنفس قوقا ووضوحها لتعود مرة أخسرى إلى الأرض © 
فتستقبلها الأجهزة الأرضية « 


والمعلومات من احطات المخصصة : ف 


الصناعى فى الفراغ الخارجى » ليعمل 


يفزيون» ف المازل » بالمخاطق المحددة له 


